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 STATEMENT PHYSICAL


	
	
	Pi
	3YSIC AL    ASPECTS
	
	NAME  OF

SI
	
	Class and
	Rainfall
	Temperature (in Centigrade)
	State
 TTf fulfill Jl Tt^TQ
	District

No
	
	Name of Town
	jxa mx A i x
 (mmm )
	Maximum             Minimum
	JtJ. Vdvll^LlCLl. L VJL o
 HYDERABAD
	ricaoQuarters ADILABAD

(I)
	
	(2)
	(3)
	(4)                       (5)
	(6)
	(7)

1
	II
	Adilabad
	1,070 9
	400                    26 6
	301
	0

2
	IV
	Asifabad
	995 5
	46 7                    18 3
	322
	128

3
	III
	Bellampalle
	1,2770
	47 0                    12 0
	275
	182

4
	III
	Bhainsa
	1,025 2
	40 0                     26 6
	428
	127

5
	IV
	Kagaznagar
	7507
	38 7                    17 3
	306
	150

6
	III
	Kagaznagar Non- Municipal Area
	7507
	38 7                     17 3
	308
	152

7
	V
	Laksbettipet
	1,239 9
	46 0                    10 6
	233
	190

8
	III
	Manchenyal
	6699*
	46 0                    10 6
	262
	217

9
	III
	Mandamarri
	1,0252
	46 1                    10 6
	290
	232

10
	III
	Nirmal
	1,0252
	40 0                    26 6
	220
	81

11
	V
	Sirpur
	1,098 2
	46 7                    18 3
	321
	183

12
	VI
	Sri Ratnsagar (Po champ ad)
	1,025 2
	400                    26 6
	263
	99

Project Township Left
Plank Colony

* 7 Years average rainfall.